103. Die Clapeyron-Clausiussclie Gleickimg.
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Der Druck werde nun uni einen sehr geringen Betrag dp erhoht und es werde soviel Warme zugefiihrt, daB die Fliissigkeit die zu dem etwas hoheren Drucke p -[- dp gehorige hohere Siedetemperatur T-\-dT annimmt. Die Zust and sand erung AB erfolge auf der unteren Grenz-kurve. Die zuzufiihrende Warme ist dann gleich dem Unterschiede der Fliissigkeit s war men fur die Drucke p und p-\-dp. Sie wird im Warmediagramm, Fig. 207, durch die unter A'B' liegende Flache bis zur Abszissenachse dargestellt. Nun werde die Fliissigkeit bei dem Drucke p-\-dp vollstandigin Dampf verwandelt. Dabei wachst ihr
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bis zur Abszissenachse. Weiter dehne sich der trockene Dampf vom Volumen v8 so aus, daB er trocken bleibt, bis er in A± den Anfangsdruck p erreicht hat. B^A^ ist dann ein Element der oberen Grenzkurve. Die hierbei zugefuhrte Warme ist der ganze Streifen unter B^ A^.
Von AI aus werde der Dampf bei unveranderlichem Drucke voll-standig niedergeschlagen, in A erreicht er dann wieder den Ausgangs-zustand der Fliissigkeit. Hierbei mufite eine Warmemenge gleich dem Rechteck unter A^ A' entzogen werden.
Bei dem KreisprozeB ABB^A^A^ den der Dampf auf diese Weise beschrieben hat, ist nun eine Arbeit gleich der Flache ABB^A^ vom Dampfe abgegeben und eine aquivalente Warmemenge gleich A'lfB'Ai verwandelt worden (Abschn. 100). Die Arbeitsflache ist (vs — o)dp, wenn man die kleinen Ecken unter A B und A^ jB1? die im Grenzfall verschwinden, vernachlassigt. Die verwandelte Warme-
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menge ist --dTy ihr Arbeitswert 427— -dT.

Somit gilt
